SchaltbilddesTELEFUNKEN-Wechselstrom- Circuit diagram of T E L E F U N K E N A/C Main 

superhet 
readings 


Schema avec les valeurs des tensions et des Esquema del superheterodino para corriente 
Supers 654 WK mit Strom-Spannungswerten superhet 654 WK with voltage and current courants du recepteur TELEFUNKEN 654 WK alterna TELEFUN KEN 654 WK con valores 

de corriente-tension 


pour courants alternatif 



ws — white / blanc / bianco 
ge = yellow / jaune / amarillo 
gn * green / vert / verde 
rt = red / rouge / rojo 
bl — blue / bleu / azul 













